ELEONORA z ZISZÓW 


ALBERT 


przeżywszy lat 26, po długićj a ciężkićj chorobie, przeniosła się do wiecz- 
ności dnia 11. Listopada 1879. 


W żalu nieutulony mąż zaprasza krewnych i przyjaciół na obrzęd 
pogrzebowy, który się odbędzie we Czwartek dnia 18. Listopada b. r. o go- 
dzinie 4 po południu. 


Rzeszów, dnia 11. Listopada 1879. 


Rzeszów 1879. Druk J. A. Pelara. 


